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Hollands Kroon-Beeldkwaliteitsplan Windenergie Wieringermeer 

Besluit genomen door: college van burgemeester en wethouders. 

Grondslag: AwB, afdeling 3.1 

Onderwerp: Beeldkwaliteitsplan Windenergie Wieringermeer 
Plangebied: Wieringermeerpolder 

Doel plankaders, randvoorwaarden en inspiratie voor beeldkwaliteit bij het Windpark Wieringermeer 

Het college heeft op 17 maart 2015 het Beeldkwaliteitsplan Windenergie Wieringermeer vastgesteld. 
Het beeldkwaliteitsplan dient deze als toetsingskader en inspiratiedocument bij de verdere voorbereiding 
en realisatie van het Windpark Wieringermeer. Het beeldkwaliteitsplan wordt gekoppeld aan het rijks- 
inpassingsplan. 

Bezwaar 

Tegen het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan kan geen bezwaar worden gemaakt. 
Inwerkingtreding 

De beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie. 
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